Partitur 



Norbert Rudolf Hoffmann 



Kehraus I 

2. Fassung 

fur groBes Blasorchester 



Besetzung: 

1 Piccolo (Pice) 

2 Floten (Fl) 

2 Oboen (Ob) 

3 Klarinetten in B (Kl) 

1 Bassklarinette in B (BK1) 

1 Fagott (Fag) 

2 Altsaxofone in Es (ASax) 
1 Tenorsaxofon in B (TSax) 

1 Bariton-Saxofon in Es (BSax) 

4 Horner in F (Hr) 

3 Trompeten in B (Trp) 
3 Tenorposaunen (Pos) 

1 Bassposaune (BPos) 

2 Flugelhorner in B (FlHr) 

1 Tenorhorn in B (TenHr) 

2 Euphonien in C (Euph) - Stimmen auch in B 
1 Tuba (Tb) 

Pauken (Pk) 
Konrabasse (Kb) 



Alle Instrumente sind in den iiblichen Transpositionen notiert. 



Auffiihrungsdauer: 3 Minuten 
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Erlauterungen 



Metronomangaben dienen lediglich zur Orientierung. 



Die einzelnen Stimmen konnen mehrfach besetzt werden. 



